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Fur konstanten Druck hat man 6,86 an Stelie von 4,88 ein-zufiihren.
Noch. kiirzer erhalt man dieses Ergebnis mit Rucksicht auf den Satz, daB die Molekularwarme der Mischung ebenso groB 1st, wie die der reinen Gase, also
Dabei  ist  fur m das  ,,mittlere Molekulargewieht" nach Absehn. 5   ein-zufuhren
1                                                        I
m = - • -9i    I   92    i   &    i mt   '   m2      ms      ' ' * oder
m = mx t)^ -(- w2 »2 -(- m3 &3 .
Ist  die Zusammensetzung   des Gemisches  in Kaumteilen  ge-geben, so erhalt man
und cp durch Vertauschung von 4,88 mit 6,86.
Mischungen 2 atomiger mit mehratomi^en Gasen. Wenn die Zusammensetzung der Mischung nach Gewichtsteilen der Einzelgase gegeben ist, kann man c nach der allgemeinen Formel oben berechnen, falls die spez. Warmen der Bestandteile bekannt sind. - Enthalt die Mischung mehrere 2atomige Gase, so lassen sich diese zusammenfassen, wodurch sich die Bechnung vereinfacht. Aus
mit q, c9,'c8 fiir die 2atomigeri, c', c"9 d" fur die anderen Gase folgt
9"+ ......   (3)
1st die Zusammensetzung des Gemisches nach Raumteilen t>1? ti2, t)3 gegeben, so muB entweder die Zusammensetzung in Gewichtsteile umgerechnet (Abschn. 5) und dann nach vorstehender Formel ge-rechnet werden oder es ist einfacher wie folgt zu verfahren.
Denkt man sich von der Mischung eine Menge von 22,4cbm = 1 Mol = wkg, so sind darin enthalten vom ersten Gas t)x- 22,4 cbm = t)1Mol = t)1m1 kg, vom zweiten Gas t)2*w?2kg usw. Zur Erwarmung von tjj^kg sind ^^qCal. fiir 1° erforderlich, zur Erwarmung von t)2w3kg o2m2c2Cal. usw. Es ist daher
worin m als mittleres Molekulargewieht bestimmt ist aus
m=bm~l-t)m-l-t)w-l-                         (4 a)
Die Klammerwerte sind die Molekularwarmen der Einzelgase. FaBt
5*ach Schatzung gestrichelt erganzt ist.
